





Newell's Old Boys 


15/08/2021 ós 21:00 
78 Pabio Echavorria 


O Estácio Marceto Alberto Bistsa (Rosarioy 


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 17 RODADA 





River Plate 


+3 Nicolás De la Cruz 


bi 


Ignacio Scocco (3) 36 


49 Bruno Zuculini 
sg 6 Enzo Pérez 


Julián Fernández or 


Newell's Old Boys 
51 
“47 


74 


Newell's Old Boys 


1. Alan Aguerre 
2. Cristian Lema 
19.Z. Mansilla 

27, Gabriel Compagnuca 

28. Mariano Bittolo 

Va. Pablo Pérez 

20. Julián Fernândez & 
4 26.R Sordo 

4 33. Maximiliano Comba 





4 36. Nicolás Castro 





32. Ignacio Scocco (Cc) 43 


12 Ramiro Macagno 
6. Joseph Canale 
22, Manuel Capasso 
50. Patricio Andrés Aceve 
13 Juan Sforza 
1 31. Jerônimo Cacciabue 
38. Franco Negri 
147. Guillermo Balzi 
11. Maxi Rodríguez 
1 17.Justo Giani 
18. Pablo Sabbag 
124. Juan Garro 





[AM tBJulián Álvarez 
72 “Jorge Carrascal 
ulián Álvarez 
9 % Fabrizio Angileri 





Ls Estatísticas 
River Plate 
Posse de bola (%) 49 
Total de passes 436 
Passes corretos (%) 75 
Total de chutes 9 
Chutes no go! 6 
Escanteios 2 


Faltas cometidas " 


dB Escalações 
River Plate 


1. Franco Armani (c) 
2. Robert Rojas 
3 Fabrizio Angileri & 
16. Alex Vigo 
17. Paulo Díaz 
45. Bruno Zuculini 4 
40. Jorge Carrascal 
4 11. Nicolás De la Cruz (& 
24. Enzo Pérez D 





9. Julián Álvarez +ã 
4 19, Braian Romero 





Banco de Reservas 


14. Germán Lux 
25, Enrique Bologna 
18. Agustín Palavecino 
13 Joaquín Fernández 
123 Leonardo Ponzio 
26, José Paradela 
31. Santiago Simón 
7. Matas Suárez 
15. Federico Girotti 
27. Agustin Fontana 
130. Benjamin Rollheiser 





